رسول اللہ ظفل کی جاۓے رشن 
فلامم می شی ران پ ری 
چ8 أُمملمونشین سیدہعا شہ ٹٹن بیا نکر می ںکہ جب 
رسول اللہ ما کی وفات ہوٹی ء صحابہ ن کہا کہآپ مم کو 
کہاں شی نکیا جا ےگا نذ سی نا ایوبکرصمد لی ڈاپٹیانے فرمایا: 
فی المَکان الَذِي مَاتَ فِیه . 
سوہ 
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